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la solution des questions scientifiques relatives a la composition
optique des appareils d'eelairage pouvait faire desirer 1'interven-
tion de la premiere classe de I'Jnstitut. Or, bien que le concert
put s'e'tablir assez facilement entre la marine et les ingenieurs
civils, aucune vue d'ensemble n'avait jusqu'alors dirige les mesures
successivement adopte'es pour signaler de nuit les atterrages de
notre littoral, et, quant au systeme des appareils, il avait ete
rarement e'tabli d'apres une saine theorie appuyee d'experiences
bien eoordonne'es.

23.  Un de'cret du 7 mars 1806 avait cependant prepare la
reorganisation du service des phares, en le placant specialement
dans les attributions du ministere de 1'interieur, qui devait d'ail-
leurs se concerter avec le ministere de la marine lorsqu'il s'agirait
de nouveaux etablissements.

24.  En execution de ce de/cret, la direction des ponts et chaus-
sees fut appelee, au commencement de 181.1, -a examiner un
me'moire dans lequel M. Le Goat de Saint-Haotien, capitaine de
vaisseau, chef d'e'tat-major de la marine imperiale a Boulogne,
exposait ses vues sur 1'eclairage de nos cotes maritimes, et parti-
culierement sur les moyens d'obvier aux chances de confusion
entre les pliares.

INSTITUTION BE LA   COMMISSION  DBS PHAHES.

M. le comte Mole, alors directeur general des ponts efc chaus-
sees, saisit avec empressement l'occasion qui lui etait offerte de
donner un complement essentiel a la nouvelle organisation du ser-
vice des phares. A ce.t effet, il provoqua une decision ministerielle
pour la reunion d'une Commission mixte, a laquelle serait soumis
le systeme de M. de Saint-Haouen. Elle devait etre composee de
trois officiers generaux ou superieurs de la marine, de troi&ins-s Edifices, disa^min^s sur ime Idngtte
